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UIA/PS Helpdesk Deutschland 
Mo-Fr 09:00 - 18:00 Uhr 

Tel: +49 (0)30 206 735 850 /-51 
Mail: Germany@flyuia.com 


UIA/PS Contact Center Ukraine 
Mo-So, und an Feiertagen (24h) 
Tel kostenfrei: 0800 - 589 26 76 
Mail: Contact@flyuia.com 
www.flyUlA.com 
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Ukraine International Airlines 


